TABLE IX 


Brand 

Chesterfield 70 (NF) 
Chesterfield 85 (NF) 

Dorado 85 

Eve Slim Lights 100 (Box) 

Eve Slim Lights Menthol 100 
Eve Lights 120 (Box) 

Eve Lights Menthol 120 (Box) 
L & M 80 (Box) 

L & M 85 

L 6t M Lights 85 

L & M Long Lights 100 

L & M Super Kings 100 

Lark 85 

Lark 100 

Lark Lights 85 

Lark Lights 100 

Picayune 70 (NF) 

St, Moritz 100 

St, Moritz Menthol 100 

Stride 85 

Stride 100 

Stride Menthol 100 


N,A. - Not Available 


LIGGETT GROUP 


Nicotine, CO, 

J ar, mg/cigt._ mg/cigt, me/cigt. 


IXTL 

PM 

IITL 

PM 

TITL 

PM 

20.2 

18.4 

1.23 

1.19 

13.3 

11.7 

23.9 

21.6 

1.53 

1.56 

16.0 

14.4 

14.3 

N.A. 

0.90 

N.A. 

14.5 

N.A. 

12.7 

11.3 

0.95 

0.88 

11.0 

9.9 

12.6 

11.5 

0.92 

0.88 

11.0 

9.6 

13.2 

13.9 

1.04 

1.16 

12.2 

11.5 

13.3 

14.5 

1.05 

1.18 

12.3 

11.5 

13.7 

12.2 

0.91 

0.89 

14.0 

11.5 

13.3 

12.0 

0.91 

0.92 

13.7 

12.7 

10.5 

N.A. 

0.87 

N.A. 

9.9 

N.A. 

8.0 

N.A. 

0.75 

N.A. 

7.0 

N.A. 

13.3 

12.4 

0.97 

1.05 

14.3 

13.0 

13.5 

12,2 

0.91 

0.90 

14.2 

12.8 

14.7 

14.2 

1.01 

1.03 

16.2 

14.8 

13,3 

12.1 

0.96 

0.95 

13.8 

11.9 

14.2 

13,0 

1.08 

1.11 

14.9 

13.6 

17.4 

N.A. 

1.16 

N.A. 

14.0 

N.A. 

14.1 

12.9 

1.03 

0.99 

14.8 

14.0 

14.4 

13.2 

1.06 

1.05 

14.8 

14.4 

13.4 

N.A. 

0.92 

N.A. 

13.3 

N.A. 

14.2 

N.A. 

1.04 

N.A. 

14.5 

N.A. 

14.3 

N.A. 

1.03 

N.A, 

13.8 

N.A. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lgbl0001 



